WŁADYSŁAW KLUGER 


Rządowo upoważniony Inżynier cywilny w Krakowie, 
i dyplomowany Szkoły dróg i mostów w Paryżu, 
były Ińżynier I. klasy i Profesor Szkoły Inżynierów Rządu Peruwiańskiego w Limie, 
Członek Komisyi antropologicznój Akademii Umiejętności w Krakowie, 
Towarzystwa Nauk ścisłych w Paryżu, 


Towarzystwa Technicznego krakowskiego 1 w. 1. 


urodzony w Krakowie dnia 16 Stycznia 1849 r, zasnął w Panu dnia 29 Lutego 1884 r. po południu 
w San-Remo, opatrzony SS. Sakramentami. 


W ciężkim żalu nieutulona wdowa wraz z synem i rodziną zmarłego, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok we Wtorek dnia 11 Marca o godzinie 4 po południu z Dworca Kolei żelaznej w Krakowie 
wprost na Cmentarz, tudzież na 


NABOŻEŃSTWO ZAŁOBNE 


we Czwartek dnia 13 Marca b. r. o godzinie 10 rano w Kościele św. Barbary odbyć się mające. 


Przedsiębiorstwo pogrzebowe „CONCORDIA* J. K. Pękalski. ¿rukarni „CZASU“ w Krakowie. 


